LES ROSES. 



ROSA EGLANTERIA. 

(PUNICEA.) 

R. Caljcibus ( subintegñs ) germinibus globosis , glandulosis, pe- 
dunculis glabris, foliolis ovatis glabris serratis, serraturis petiolisque 
glandulosis, floribus bicoloribus. Du Roí. Harbkesche, 2 p. 347 * 
Corn. plant. Cañad, hist. 11. Roessig, n° 5. 

R. Bicolor. Jacq. Hort. Bot. f^indobonensis , 3 , p. 1. 

R. Lútea. Ait. Kew. 2, p. 200, n° 1 , v. p. Willd. spec. 2, 
p. 1064, v. p. P oír. Encyc. vol. 6 , p. 290, v. p. D. C. Catal . 
Monspel. p. 55, y. p. 

R. Eglanteria. D. C. Fl. Franc. 3694, v. p. Nouv. Duhamel, 
vol. 7 , p. 45 , v. p. 

LE ROSIER ÉGLANTIER. 

( V2r. Couleur ponceau. ) 

DESCRIPTION. 

La fleur que produit ce Rosier est connue dans les jardins 
sous les noms vulgaires de Rose Capucine , Rose Comtesse , ou 
de Rose d’Autriche. La description que nous avons donnée de 
la fleur ainsi que de Farbuste (p. 69), convient absolument á 
la variété qui nous occupe , sauf cependant les modifications 
suivantes : 

i° Les pétales offrent une belle couleur ocrée en-dedans, avec 
une teinte de jaune-orange en-dehors. Quelquefois ces ménies 
pétales sont panachés par des bandes jaunes avec dautres 





























































































































































































































































































































